OBX 903 PARTS LIST 


PART NO# 

DESCRIPTION 

COST 

14-3694 -A 

FRONT PANEL DBX903 

11.80 

18-2016 

■USER'S MANUAL DBX903 

3.04 

34-0134 

KNOB/BLACK 11MM-3EA 

2.32 

34-0136 

‘'KNOB/CAP GREEN 11MM 

.44 

34-0139 

KNOB/CAP RED 11MM 

.44 

34-0140 

KNOB/CAP BLUE 11MM 

.44 

40-2103 

POT/DUAL 20K-1EA 

9.52 

40-2106 

POT/SINGLE 20K-2EA 

2.60 

44-0146 

SWITCH/4 POLE 

1.64 

44-0157 

BUTTON/CAP FOR SWITCH 

.69 

72-4261 

IC RMS UPC 1253 

3.40 

72-4262 

IC VCA UPC 1252 

3.40 

80-6168-A 

PCB LED DISPLAY RAW 

16.80 

80-61 72-A 

PCB MAIN BRD RAW 

41.00 
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